Panasonic 

取扱説明書基本操作編 

デジタルカメラ 


品番 DMC"FHG 
DMC-S2 



保証書別添付 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただを、まことにありびとラ 
ございます。 

♦取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

♦ご使用前に r 安全上のごま意」に3〜27ぺージ)を必ずお読みください。 
♦保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取掘説明書と 
とちに大切に保管してください。 


本機の詳しい操作説明について 


本機の使い方や使巧上のお願いなど詳しい操作説明は、本機の CD - 
ROM (付属)に記録された「取扱説明書詳細操作編」 （ PDF 形式)に記 
載されていまず。 

• パソコンにコピーしてお読み<ださい。コピーのしかたは3ページ 
をお読みください。 


安全上の 
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参お使いの機種によりイラストと画面は異なる場合びあります。本書では機 
種により操作などび大きく異ならない場合、 DMC-FH 巨を例に記載してい 
ます。 

♦お使いの機種により、操作や手順、機能び異なる場合は、それぞれの品番 
を記載して区別しています。 
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I 取扱説明書 (PDF お式)を読む 

本機操作の詳細については、 CD-ROM (付属)の r 取扱説明書詳細操作編」 
に記載されています。パソコンにコピーしてお読みください。 


■ Windows の場合 

①パソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属）を入れる 

③ インストール;^ニューび表示されたら、[取振説明書]をク I 」ックする 
感[曰本語]び選ばれている状態で、[取扱説明書]をク U ックしてコピー 

する 

④ デスクトップの[取扱説明書]のショートカツトアイコンをダブルク 
IJ ックして開く 



■取扱説明書 ( PDF 形式)が開けないときは 

取扱説明書 ( PDF 形式)を閲覧-印刷ずるためには 、 Adobe Acrobat 
Reader 5.0政降、または Adobe Reader 7.0 政降び必要です。 

お使いのパソコンにインス!-ールされていない場合は、 CD-ROM (付属) 
を入れ 、 [Adobe Reader ] をクリックしたあと、画面のメッセージに従つ 
て進み、インス!-ールして<ださい。 

(対応 OS : Windows XP SP 3 / Windows Vista SP 2 / Windows 7) 
• Adobe Readerl ま、下記のサイトからダウン□—ドできます。 
http :// get . adobe . com / reader / otherversians / 

■取扱説明書 ( PDF 形式)をアンインス I -ールずるには 

" Pr □旨 ram Files ¥ Panasonic ¥Lumix ¥"フォルダー内の PDF フアイ 
ルを削除して < ださい。 


■ Mac の場合 

® パソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属)を入れる 
③仁 D - R 0 M の 「 Manual 」 フォルダーを開を、言語フオルダーの中の PDF 
ファイルをコピーする 
翅 PDF ファイルをダブルクリックして開く 


「取扱説明書詳細操作編」は、下記サポートヴイトでをご覧いただけます。 
http :// panasonic . jp / support / clsc / 
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■ご’ほ用の前 I こ 

■本機の取り扱いについて… 

本機に、強い振動や衝撃、圧力をかけないでください。 

♦下記のよラな状態で使巧すると、レンスや液晶モニター、 

か装ケースび破壊される可能性びあります。また、誤動作や、 

画像び記録でをなくなることちあります。 

• 本機を落とす、またはぶつける 

• 本機をズボンのポケットに入れたまま座る、またはいっ 
ぱいになったかばんなどに巧巧に入れる 
• 本機に取0付けたストラップに、アクセサ1」一などをぶ 
6下げる 

• レンス部や液晶モニターを強<押さえつける 

本機は、防じん-防滴-防水仕様ではありません。 

ほこり•水-砂などのをい場所でのご使用を避けて 
ぐださい。 

♦下記のよ5な場所で使巧すると、レンズやボタンの隙間か 
日液体や砂、異物などが入ります。故障などの原因になる 
だけでなく、修理できなくなることびありまずので、特に 
お気をつけ < ださい。 

• 砂やほこりの多いところ 
• 雨の曰やお辺など水びかかるところ 

■霞付きについて（レンズや液晶モニターが曇るとき）… 

♦露付さは、温度差や湿度差びあると起こります。レンズや 
液晶モニターのミちれ、かび、故障の寬を原因になりますの 
でお気をつけ < ださい。 

♦露付きび起こった場合、電源スイッチを[日 FF] にし、2時間 
ほどそのままにして<ださい。周囲の温度になじむと、曇 
りび自然に取れまず。 

■事前に必ず試し撮りをしてください 

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前に試し撮りをし、正常に撮影や録音されている 
ことを確かめてください。 

■撮影内容の補償はでをません 

本磯およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご 
容赦くださし、 

■著作権にお気をつけください 

あなたび撮影や録音したをのは、個人として楽しむ切がは、普作権ま上権利ちにお断 
では使巧でさません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合び 
ありますのでお気をつけください。 
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■付属 a 



付属品をご確認ください。（品番は2012年]月現在) 


n バッテリーパック 

DMW - 巨 CK 7 

▲ • 巧電してからお使いくだ 

づごぃ。 

(本書では、「バッテリー」 と 
表記します） 

n A ンドストラップ 

VF 巳 4297 

n バッテリー 

チヤージヤ ー* 

|^ H|a DE - A 91 A 

体書では、「チヤ-ジヤ-」 

と表記します） 

n USB 接続ヶーブル 

K 1 HY 08 YY 001 己 

帮 

□ CD-ROM 

• ソフトウェア 
• 取扱説巧書詳細操作編 

〜り（ソ]ンにインスト-ルしてお使いくださし、。） 


予備のチャージヤーを購入されるとをは、別売品のチャージヤー （ DMW - BTC 曰)を 
お買いホめ <ださい。 


♦包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

♦ル物部品については乳幼妃の手の届かないところに適切に保管して<ださい。 

♦メモリーカードは別売です。 

別売品については1日ページを参照してください。 


CLUB Panasonic 

Pana ん nse 



付属品は販売店でお買い求めいただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」 
でお買いホめいただけるちのちあります。 

詳し <は「パナセンス」のサイトをご覧 < ださい。 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 

携帯電話か5ちお買いホめいただけます。 
http://p-mp.jp/cpm/ 
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1 セルフタイマーランプ/ 
AF 補助光ランプ 
2フラッシュ発光部 
3レンズ 


4レンズ鏡筒 
己液晶 モニター 
6電源ボタン 
7マイク 

8シャッターボタン 
9 ズームレバー ■■皿 が / 
ズーム ボタン ■■皿 ggw 
10 [ MOD 曰ボタン 
11ストラップ取り付け部- 

12 [AV OUT / DIGITAL ] 端デ 

13 [面/。（消去/戻る）ボタン 

14 [ MENU / SET ] ボタン 
15再生ボタン 

1色力ーソルボタン 
17 =脚取り付け部 
1呂スピーカー部 
19カプラーカバー 
吕〇カード/バッテ U —扉 



♦製品のイラストや画面は、実物と異なる場合びあります。 

♦本書では、カーソルボタンの上下左ちを押す操作を▲▼◄►で表して 
います。 

♦動画撮影時はマイクを塞びないでください。 

♦= 脚/一脚の種類や持ち方によっては、スピーカーび塞びれ、操作音など 
び聞こえにくくなる場合びあります。 
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I バッテリーを巧電する 

お買い上げ時、バッテリーは充電されていません。 

充電してからお使いください。 

E バッテリ-をしコかり取り付ける 

@プラグを起こし、電源コンセントにしっかり差し込む 

チャージトー（本機専用） 


バッテ U - 


f 充電ランプに HARG 曰^ 

点灯：充電中 

(約120分） 

消灯：充電完了 



I バツテリーを入れる 


rri 扉を外側にスライドさせて 
の開く 



@扉を閉じ、□ック音がするまで内側にスライドさせる 
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I 力ード(別売)を入れる 

0扉を外側にスライドさせて開く 
@力ードを奥へ、「カチッ」と音がするまで押し込む 



■取り出すとを 

カードの中央を押ず 



@扉を閉じ、□ック音がするまで内側にスライドさせる 


本機で使えるカードの種類 


カードの種類 

髓考 

SD メモ U —カード 
miniSD 力ード 
microSD 力ード * i 
(扫 M 巨〜2白巨） 

♦それぞれ、対応の機器でのみお使いになれま 
す。 

♦ SDXC 六モ U —カードをお使いの場合は、パ 
ソコンなどび対応しているかご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support/sd w / 

♦動画撮影の際は、 SD スピードクラスが 
に Iass 6」 凹上の力ードを使用してください。 
♦左記の容量政がのカードは使えません。 

SDHC メモ U —カード 
microSDHC 力ード 
(4 G 日〜32白巨） 

SDXC メモ U - 力ード 
(48 G 巨、 64 G 日） 


専用のアダプターび必要です。 

S 2 SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。 
力ードのラベル面などでご確認ください。 

㈱ CLASS 盾 怠 


•最新情報： http :// panasonic . jp / support / dsc / 
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I 電源を入れて、時計を設定する 


お買い上げ時は時計び設定されていません。 


巧 

因 

拉 


電源ボタン (®) を巧す 

電源び入り、 「時計を設定してください」 と 

表示されます。 

[ MENU / SET ] ((©) を巧す 
曰時と表示方法を設定する 



① ▲ ▼ で年を合わせ、 ► を巧す 

這)▲▼で月を合わせ、►を押す 

感同じよラに曰■時-分を合わせ、►を押す 

淨 ▲ ▼ で年月曰の表示順を選び、 ► を押す 

减 ▲ ▼ で時刻表お形式を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• 中止するとさ一[商/ク]ボタンを巧す 


@ [ MENU / SET ] を巧してミ夫定する 


■時計を合わせ直す 

[セッ ト アップ]メニユーまたは [： 撮影] にユーの [時計設定]を選び、 
上の巨!を行う。 
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撮る 


0 [ MODE ] ボタン (®) を巧す 

0 ▲ ▼ ◄ ► で撮影モードを選び、 
[ MENU / SET ] (( D ) を巧す 

〇シャツ ターを半押ししてピント 
心 を合わせる 


PI シャッターを全巧しして 
^撮影する 




フォーカス表示 

(ピントび合う：点灯 
ピントび合わない：点滅） 



I ズーム 


広 < 撮る： 
(広角） 


. 大をく撮る 
遵鼠 


広く撮る 
(広角） 



大さく撮る 
遵鼠 


■フラッシュ/セルフタイ7—など 


セルフタイマー 



画面表示の切0換え-三^ DISP . グ'一-メニューの表示 

♦撮影モードや設定により、使巧でをない撮影機能びあります。 


準備 ■撮る•見る 
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撮る 


■撮影モード 


⑩ 

[インテリジェントオー KI モード 

被写体や撮該状況にをわせて、カメラび最適な設定を自動で 
行います。 

〇 

[通常撮影] モード 

お好みの設定で撮影でさまず。 

SCN 

[シーンモード] 

選択したシーンに合わせて、カメラび最適な設定を行います。 

间 

[動画撮影] モード 

動画撮影でさます。 


動画を撮る 


0 [動画撮影]モードを選ぶ(前ページ田、回) 


0シャツターを半押しして 
Id ピントを合わせる 



K シャッ ターを 全押しして 
^撮影を開始する 


ピント- ズームは 撮影を開 
始したとをの状態で固をさ 
れます。 

7イクを塞びないよラに 
してください。 



P 1 シャッターを全巧しして 
^撮影を終了する 


残り撮影可能時間(目安) 



撮影経過時間 


•動画を連続して記録でをるのは、約2 G 巨までです。 
参空を容量びな<なると自動終了します。 
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見る 


0再生ボタン (®) を巧す 
@ ◄►を巧して、画像を選ぶ 

^占 屈 J 巧 

■llpM 



ファイル番号 
画像番号/トータル枚数 
♦シャッターボタンを巧すと、撮影モードに戻ります。 

■動画の再生 

▲を押すと、動画を再生で去ます。 



感 




一 一時停止/再生 

J 



早戻しに段階)一'^ 

、乂、 rMENU ^ 4ィ 

■-早送り （2 段階） 

(-時停止中)コマ戻し I 

W も 7 s e が夕 j 

(一時停止中)コマ送り 

路了一^ 

^ DISP . ノ 



♦音量はズームレバー/ズームボタンで調整でをます。 


画像をミ肖ず 


肖去した画像は、元に房せません。 

消去する画像をまおして[面/: 15] 
^ ボタン(⑤)を巧す 

0 ◄を巧して r はい」を選び、 

レ^ [ MENU / SET ] を巧す 



占巧 rQ * 見る 
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I 付属のソフトウエアをほう 

付属の巳 D - ROM には、切下のソフトウエアび収録されていまず。 
パソコンにインストールしてお使いください。 


■PHOTOfunSTUDIO 8.0 LE (Windows XP / Vista / 7) 

パソコンに写真や動画を取り込んだり、取り込んだ画像を撮影曰や撮該 
したデジタルカメラの磯種名などで分類して藝理することびできます。 
また、 DV □への画儘書を込みやお好みの音楽や効果を付けてスライド 
ショーを作成することなどびでき、それらを DVD に保存することもで去 
ます。 


■LoiLoScope -30 日間フル体験版 (Windows XP / Vista / 7) 

LoiLaScope は、お手持ちのパソコンをフル活用する、簡単に動画編集 
できるソフトウエアです。今までになかった机の上でカードを並べるよ 
ラにして作るアナ□グ操作は、覚えることなく初めてでを思いのままに 
操作し、 DVD 、 Web サイト、メール等々を使い、素早く動画や写真を友 
達に届けることびでさまず。 

• インス!-ールされるのは、体験版ダウン□ー ドサイトへのショートカツ 
卜のみになります。 

• LoiLoScope の詳しい使い方は、 UTF のサイトから r マニュアル」をダ 
ウン □— ドしてご覧ください。 

使い方邮 eb サイト： http://loilo.tv/product/20 


14 





[アをインス I -ールずる 


• CD - R 曰 M を入れる前に、他の起動中のアプ U ケーシヨンソフトをすべて 
終了してください。 

u お使いのパソコンの環境を確認する 

•「PHOTOfunSTUDIO 8.0 LEJ の動作環境 


対応 0S 

Windows® XP (32 bit) SP3 

Windows Vista® (32 bit) SP2 

Windows®? (32 bit/ 日 4 bit) および SP] 

CPU 

Windows® XP 

Pentium® m 已〇〇 MHztU 上 

Windows Vista® 

800 MHz 切上 

Windows®? 

1 GHziU 上 

ディスプレイ 

1024 X 768 LU 上 （ 1920 X 1 080 攻上を推巽） 

搭載メモ U 

Windows® XP 

已12 M 日!; th 

Windows Vista® 

Windows®? 

1 GBJ；U:(32 b け） 

2 G 日な上(日4 bit) 

A— ド ディスク 

インストールに 4 已〇 MBJiU: の空き容量 


その他の動作環境について、詳しくは 「 PH 曰 TOfunSTUDIO 」 の取 
扱説明書 ( PDF ) をお読みください。 


@ CD - R 日 M を入れる 

• インス I -ールメニューび起動します。 

@ [アプリケーション]をクリックする 
0 [おまかせインストー J レ]をクリックする 

• 画面の;)<ッセージに従ってインス I -ールを進めてください。 

♦お使いのパソコンに対応したソフトウてアのみびインス I -ールされます。 
参! ■ pHOTOfunSTUDIO 」 は Mac では使えません。 


パソコン 
との接続 
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別売品のご紹な 


付属のチャージャー (DE-A91A) でを充電できます。 

&2AC アダプターと DC カプラーは、必ずセットでお買いホめ<ださい。単独では使用で 
をません。 

♦記載の品番は2012年1月現在のわのでず。変更されることびあります。 


CLUB Panasonic 

Pana ん use 



別売品は販売店でお買いホめいただけます。 
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」 
でお買い求めいただけるちのをあります。 
詳しくは r パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 

携帯電話からちお買い求めいただけます。 
http://p-mp.jp/cpm/ 
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圓仕様 DMC - FH 6 


電源 參〇〇已.IV 

消費電力 •l.O W (撮影時）参〇ぶ W (再生時) 


カメラ有効画素数 

1410万画素 

撮像素子 

T/2.33 型 CCD 総画素数14已〇万画素 
原色カラーフイルター 

レンズ 

光学已ち ズーム 仁 4.3 〜21.已 mm 

(3 已 mm フイルムカメラ換算： 24 mm 〜12日 mm) / 

F2 .已 （W 端時）〜 F 日.4 (T 端時） 

手ぶれ補正 

光学式 

撮影可能範囲 

♦インテ U ジェントオート*巳 cm (W 端時）/ 

通常-動画 1 m (T 端時 ）〜の 

♦ シーンモード 上記範囲と異なる場をあり 

シャッターシステム 

電モシャッター連動メカニカルシャッター 

シャッタースピード 

8〜1/]巨00砂 

露出 

オート(プ□グラム AE) 

測光方式 

マルチ測光 

液晶モニター 

2.7 型 TFT 液晶 (4:3) (約23万ドット）（視野率約1000向） 

7イク 

モノラル 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

内蔵^モ1」一(約70 MB) 

SD メモリーカード/ SDHC メモ U— 力ード/ 

SDXC^ モ U —力ード 

記録画像ファイル 
形式 

写真： JPEG (□巳 F 準拠、 Exif2.3 準拠） 

音声付き動画： QuickTime Motion JPEG 
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仕様 DMC-FH6 


インターフェース 

デジタル： USB 2.0 (High Speed ) 

アナ□グビデオ ： NTSC / PAL コンポジット 
(メニュー切 D 換え） 

オーディオ： オーディオ出力(モノラル） 

端子 

AV OUT / DIGITAL :専巧ジャック巧 pin ) 

寸法 

約幅 日白 .4 mm X 高さ已已.已 mmx 與行さ 1 日 . 日 mm 
(突起部除 <) 

質量 

約11日吕（力ード、バッテ U — 含む） 

約103邑（本体） 

推摆使用温度 

〇で〜40 t ： 

許宮相対湿度 

1 0 %RH 〜 80 %RH 

言語切0換え 

なし（日本語のみ） 


■専用バッテリーチヤージヤー （DE-A91A) 


定格入力 

AC 100 V ~ 240 V 已0/巨 OHz 

定格出力 

DC 4.2 V 曰.43 A (充電時） 

入力容量 

1已 VA り00 V /240 V ) 


■バッテリーパック （DMW- 巨 CK7) 


電圧/■容量 

3.6 V /680 mAh 

種漂 

U チウムイオン 


18 













圓仕様 DMC-S 吕 


電源 參〇〇已 .IV 

消費電力 • l.O W (撮影時）参〇ぶ W (再生時) 


カメラ有効画素数 

1410万画素 

撮像素子 

T /2.33 型 CCD 総画素数14已〇万画素 
原色カラーフイルター 

レンズ 

光ぎ4ちズーム f 二已 .0 〜20.0 mm 

(3 已 mm フイルムカメラ換算： 28 mm 〜1]2 mm ) / 

F 3.1( W 端時）〜 F 日.已 （ T 端時） 

手ぶれ補正 

光学式 

撮影可能範囲 

♦インテ U ジェントオート*巳 cm ( W 端時）/ 

通常-動画 1 m ( T 端時 ）〜の 

♦ シーンモード 上記範囲と異なる場をあり 

シャッターシステム 

電モシャッター連動メカニカルシャッター 

シャッタースピード 

8〜1/]巨00砂 

露出 

オート(プ□グラム AE ) 

測光方式 

マルチ測光 

液晶モニター 

2.7 型 TFT 液晶 (4:3) (約23万ドット）（視野率約1000向） 

7イク 

モノラル 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

内蔵^モ1」一(約70 MB ) 

SD メモリーカード/ SDHC メモ U — 力ード/ 

SDXC ^ モ U —力ード 

記録画像ファイル 
形式 

写真： JPEG (□巳 F 準拠、 Exif 2.3 準拠） 

音声付き動画 ： QuickTime Motion JPEG 
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仕様 DMC-S2 


インターフェース 

デジタル： USB 2.0 (High Speed ) 

アナ□グビデオ ： NTSC / PAL コンポジット 
(メニユー切 D 換え） 

オーディオ： オーディオ出力(モノラル） 

端子 

AV OUT / DIGITAL :専巧ジャック巧 pin ) 

寸法 

約幅日7.曰 mmx 高さ已日 .6 mmx 與行さ20.巨 mm 
(突起部除 <) 

質量 

約112吕（力ード、バッテ U — 含む） 

約日已呂（本体） 

推摆使用温度 

〇で〜40 t ： 

許宮相対湿度 

1 0 %RH 〜 80 %RH 

言語切0換え 

なし（日本語のみ） 


■専用バッテリーチヤージヤー （DE-A91A) 


定格入力 

AC 100 V ~ 240 V 已0/巨 OHz 

定格出力 

DC 4.2 V 曰.43 A (充電時） 

入力容量 

1已 VA り00 V /240 V ) 


■バッテリーパック （DMW- 巨 CK7) 


電圧/■容量 

3.6 V /680 mAh 

種漂 

U チウムイオン 
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-このマークがある場合は一 


ヨー□ッパ連含 1U 巧の国の廃棄処分に関ずる情報 

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町が窓□、 
または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせく 
ださし、。 


• 本製品に付属するソフトウ I アを無断で営業目的として複製(コピー） 
したり、ネットワークに転載したりすることを禁止しまず。 

•本製品の使巧、または故障により生じた直接、間接の損害につきまし 
ては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承くだ 
さい。 

• 本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負い 
かねますので、あらかじめご了承ください。 

• 本書で説明する製品のが観と仕様は、改良により実隙とは異なる場合 
びお0ます。 


• SDXC □コは SD -3 C , LLC の商標です。 

• Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Mac 、 Mac 日 S は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商 
標です。 

• 本製品には、ダイナコムウェア株式含社の 「 DynaFant 」 を使用してお 
ります。 

DynaFont は 、 DynaComware Taiwan Inc . の登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社 
の商標または登録商標です。 
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不要になった電池は、捨てないで充電式 
電池リサイクル協力店へご持参ください。 



拆電式〕 

1」チウムイオン 
電池使用 


使用済み充電式電池の届け先 Li-ion 20 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、一般社団法人 J 巨 RC のホームページをご参照ください。 
• ホームぺージ http://www.jbrc.net/hp 


使用済み充電式電池の取り扱いについて 

• 端デ部をセ□八ンテープなどで絶縁してください。 
• 分解しないでください。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 
することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信 
機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。取 
扱説明書に従って正しい取り掘いをしてください。 

VCCI - 巨 


• 付属の US 巨接続ケーブルしがは使わないで < ださい。 

• 当社製 AV ケープル(別売： DMW - AV 巳 1) をお使いください。 
• ケープルは延長しないでください。 
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まを上のごま意 ( 必ずお守りください ） 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明し 
ています。 

■誤った使いちをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明し 
ています。 


A 危険 

「死 t や重傷を負ラおそれび大をい内容」で 
す。 

A 警告 

「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」です。 

A ま意 

「軽傷を負ラことや、財産の損害び発生する 
おそれびある内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 

(次は図記号の例です）__ 

Q してはいけない ] 実行しなければならない 

内容です。 内容です。 


_ A 危険 _ 

バッテリーチャージャー&は、本機専用のバッテリーにのみ使巧ずる 

(& U (降は、「チャージャー」と表記） 

液もれ•発熱•発火•破裂などを起こし、けがをする原因になりまず。 


バッテリーは、正しく使ラ 

〇 指定切がの充電器で充電ずると、液われ•発熱■発火-破裂などを 
起こし、けびをする原因になります。 

• 専巧のチャージャーで充電する 


安全上の 
ごを意 


23 













まを上のごま意 ( おずおすりください ） 


A 危険 


バッテリーパック&は、誤った使いかたをしない 

ru (降は、「バッテ U —」と表記） 

0 液ちれ•発熱■発火-破裂の原因になります。 

• 指定が•のちのは使わない 

•分解や加工(はんだづけなど)、加圧、加熱(電子レンジやオーブ 
ンなどで）しない 

• 水などの液体や火の中へ入れたりしない 
• 炎天下(特に真夏の車内)など、高温になるところに放置しない 
• 端子部 (© ■ ©) に金属を接触させない 

• バッテ1」一の液われび起こったら、お買い上げの販売店にご相談 
ください。液び身体や衣服についたら、水でよく洗い流してくだ 
さい。液び目に入ったら、失明のおそれびあります。すぐにをれ 
いな水で洗い、医師にご相談ください。 


A 警告 


異常-故障時には直ちに使用を中止ずる 


異常があつたとをには、バッテリーを列ず 

♦煙が出たり、異常なにおいや音がずる 
♦映像や音声が出ないことがある 
♦内部に水や異物が入った 
♦電源プラグが異常に熱い 
♦本体や チャージャーが 破損した 

そのまま使ラと火が-感電の原因になります。 

• チージャーを使っている場をは、電源プラグを损いてください。 
•電源を切り、販売店にご相談<ださい。 
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A 警告 


チャージャーは、誤った使いかたをしない 


0 


火災■感電-ショートの原因になりまず。 

• 加工しない-傷つけない 
• 熱器具に近づけない 
• 傷んだら使わない 

• 差し込みびゆるい電源コンセントには使わない 
• たこ足配線や定格が(交流100 V 〜240 V _ L ソが)で使わない 
• めれた手で巧さ差ししない 


電源プラグは、正しく扱ラ 


〇 


火災 • 感電-ショートの原因になります。 

• 定期的に乾いた巧でふく（ほこりなどびたまると、湿気などで 
絶縁不良となり、火災の原因になります） 

• 根元まで確実に差し込む 
• 接点部周辺に金属類(ク1」ップなど)を放置しない 


分解、改造をしない 

内部には電圧の高し郁分びあり、感電の原因になります。 


分解禁止 


内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりめ5したりしない 


0 


ショートや発熱により、火災•感電-故障の原因になります。 

• 機器の近<に水などの液体の入った容器や金属物を置かないで 
ください。 

• 特にお子様にはご注意<ださい。 


乗り物の運乾中に使わない 


0 


事故の誘発につなびります。 

• 歩行中を、周囲や路面の状況に十分注意する 


安全上の 
ごを意 
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まを上のごま意 ( おずおすりください ） 


r A 警告 

運お者などに向けてフラッシュを発光しない 


事故の誘発につなびりまず。 


電源を入れたまま長時間、直接軸れて使用しない 

0 本機の温度の高い部分に長時間、直接軸れているとな温やけど&の原 
因になります。長時間ご使用の場合は、=脚などをお使いください。 

* 血流状態び悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けてい 
る)や皮膚感覚び弱い人などは、低温やけどになりやすい傾向びあります。 


メモリーカードは乳幼巧の手の届くところに置かない 

0 誤って飲み込むと、身体に悪該響を及ぼします。 

•万一、飮み込んだ5、ずぐ医師にご相談ください。 


可燃性-爆発性-引义性のガスなどのある場所で使わない 


0 乂災や爆発の原因になります。 

• おじんの発生する場所でち使わない 


雷が鳴った5、触れない 


(§)" 

接軸禁止 


感電の原因になります。 

本体やチャージャーには、金属部びあります。 


_ A \ ✓よぉ、 _ 

フラッシュ発光部および AF 補助巧は、至近距離(数 cm ) で直接見ない 


0 


誤って発光した場合、視力障害などの原因になることびあります。 











A 江后、 


フラッシュを人の目に近づけて発光しない 

0 視力障害などの原因になることびあります。 

•乳幼児を撮影ずるとをは、] m し乂上離してください。 


フラッシュの発光部分を直接手で軸5ない*ごみなどの異物が 
付いたまま使わない-テープなどでふさがない 

0 やけどの原因になることびあります。 

発光熱によって煙などび出る原因になることびあります。 

•発光直後は、しばらく軸らないでください。 


病院巧や機內では、病院や航空会社の指示に従ラ 

本機からの電磁波などび、計器類に影響を及ぼすことびありまず。 


次のよラな場所に放置しない 

0 火災や感電の原因になることびあります。 

• 異萬に温度び高くなるところ(特に真夏の車内やボンネットの上など) 
• 油煙や湯気の当たるところ 
• 湿気やほこりの多いところ 


レンズを太陽や強い光源に向けたままにしない 

集光により、内部部品び破損し、火災の原因になることびあります。 


次のときは、バッテリーを取り出ず 

〇 バッテリーを入れたまま放置すると、絶縁劣化やろラ電などにより、 
火災の原因になることびありまず。 

• 長期間使わないとさ 
• お手入れのとさ 


安全上の 
ごを意 
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I 保証とア フターヴー ビス (ょくぉ読みくださぃ) 

使いかた-お手入れ-修理などは 
■まず、お買い求め先へご相談ください 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 （ 

) 

- 


お買い上げ曰 

年 

月 

曰 


修理を依頼されるとさは 

「メッセージ表示」 「 Q & A 故障かな？と思ったら」（取扱説明書 
詳細操作編)でご確認のあと、直らないとをは、まず接続して 
いる電源をがして、お買い上げ曰と下の内容をご連絡くださし、。 


♦製品名 

デジタルカメラ 

♦品番 

□ DMC - FH 6 


□ DMC - S 2 


お買い上げの品番に記入してください。 

♦故障の状況 

でさるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修 
理させていたださまずので、おそれ入りまずが、製品に f 呆 i 正書 
を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

(但し、 CD-ROM 内のソフトウェアの巧容は含みません） 

•保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望によ 
度理させていたださまず。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 

I 巧術料 I 診断-修理-調整-点検などの費用 
I 部品げ I 部品および補助材料代 
I 出張料 I 技術者を派遣ずる費用 
※補修用性能部品の保有期間ちを] 

当社は、このデジタルカ方ラの補修用性能部品(製品の機能を 
維持するための部品)を、製造打ち切0後己年保有しています。 
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■転居や睹答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談 
<ださい 

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数 
分で切れる場合びあります。 


参使いかた-お手入れ-修理に関ずるご相談は 


パナソニック LUMIX ルミックス ;ご相談窓 □ 受付記き日~日乙 0 時 

電話苗; ル^ 

0120 -878-638 

® ※携帯電話. PHS からちご利用になれまず。 


♦宅配修理ヴービスのご案内 

(Web サイトからちお申し込みいただけます) 


パナソニック修理サービスサイト 


http://lumix.jp/repair/ 

インターネットでのごな頼ち巧能です。 


■お申込みいただいた修理依頼に基づさ当社指定の宅配業者び修理依頼品を 
お弓I取りにお伺いし、修理び売了した後に修理品をご自宅までお届けする 
サービスです。（このサービスをご利巧の場合、別途宅配費用びかかります） 


会員サイト rCLUB Panasonic 」 で r ご愛拓者登録」 をしてください 

巧 http :// club . panasonic . jp / 困 

※このサービスは WEB 限をのサービスです。 

1 



愛情点検 

長年ご使用のデジタルカメラの点検を！ 

口 


こんな症状は 
ありませんか 

•煙び出たり、異萬なにおいや音びする 
• 映像や音声び乱れたり出ないことびある 
• 内部に水や異物び入った 
. 本体やチャージャーび破損した 
• その他の異常や故障びある 


平 


ご使用中止 

故障や事故防止のため、電源を切り、コ 
ンセントから電源プラグを损いて、必ず 
販売店に点検をご相談< ださい。 
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地域窓口へ直接お持ち込みされる場合は、ホームページにて 
地図を掲出しておりまず。 

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 


■ 各地域の修理ご相談窓 □ 

《電話ま号をよくお確かめの上、おかけください。 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合 
びございます。 


ホし幌 

巧 (011)894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 了目 1 7-7 

化海道 
地区 

化" 1 

S (0166)22-3011 

姐 jli 市吕架通 1 日下目] 1 已巨 

帯広 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西 20 条化 2 T 目 23-3 

函館 

巧 (0138)48-6631 

函館市西括梗 589 番地 241 


(函館流通卸センター内） 


青森 

S (017)775-0326 

青森市大字お田字豊田 364 


が:田 

巧の 18 旧 68-7008 

が田市が地川字か谷地 3-] 

東北地区 

岩手 

巧の 19)645 -目 130 

盛岡市厨川已了目 1-43 

き城 

巧 (022)387-1 117 

仙台市宮城野怪扇町 7-4- 18 


山お 

巧 (023)641-81 00 

山お市平清か 1 T 目 1-7 己 


お島 

0(024)991-9308 

郡山市亀田]了目日 1-1 己 


栃木 

巧 (028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 了 目 3- 19 


君 羊馬 

巧 (027)254-2075 

前橋市箱田町 32 已 -1 


茨城 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穏 3 T 目 1 己- 3 


埼玉 

巧 (048)728-8960 

桶 川市 ホ堀 2 了 目 4-2 


)11 □ 

巧 (048)297-7820 

川口市戸塚 2 T 目 23-2 日 

首都圏 

地区 

千票 

巧 (043)208-6034 

干葉市中巧区末広巳 T 目日-己 

東京 

巧の 3)5477-9700 

東京都世田谷区曽坂吕下目 26-1 7 

が 裏 原 

巧 (03)3251 -4616 

千代田区が神田 1 T 目 8-1 


第兰電波ビル 


国分寺 

巧 (042)328-3211 

国分寺市東戸倉 2 了目 38-1 


山梨 

巧 (055)222-5822 

甲府市宝 1 T 目 4-1 3 


巧奈 "1 

巧 (045 旧 47-9720 

横お市港南区曰野 5 T 目 3- 16 


巧漏 

0(025)286-0180 

幸斤潟市東区東明 1 T 目 8- 14 


石川 

巧 (076)280-6608 

金お市玉静 2 T 目 2 日 6 番地 


富山 

巧 (076)424-2549 

富山市根塚町 1 T 目 1-4 


福井 

0(0776)21-0622 

福井市問屋町 2 T 目 14 

中部地区 

長野 

巧 (0263 旧 6-9209 

ネ公本市寿北 7 T 目 3-1 1 

詩岡 

S (054)287-9000 

静岡市駿巧区高松 2 T 目 24-24 


愛知 

S (052)819-0225 

名ち屋巿瑞穂怪塩入阳 8- 10 


岐阜 

S (058)278-6720 

岐阜市中 霜 4 了 目 4 吕 


兰重 

巧 (059)254-5520 

津市义居野村町字山神 42] 
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巧の 77)582-5021 
狂 (075)646-21 23 
巧 (06)7730-8888 
S (06)6338-1 241 
巧 (0743)59-2770 
巧 (073)475-2984 
巧の 78)79 目-3140 
巧 (0857)26-9695 
S (0859)34-21 29 
巧の 852)23-1 128 
巧の 853)21-31 33 
0(0855)22-6629 
巧の8日に 42-6236 
0(082)295-5011 
狂 (083)973-2720 
S (087)874-3110 
S (088)624-0253 
巧 (088)834-31 42 
巧の 89)905-7 日44 
S (092)593-8002 
S (0952)26-91 51 
S (095)830-1 658 
狂 (097)556-3815 
巧 (0985)63-1213 
S (096)367-6067 
巧 (099)250-5657 
巧の 997)53-51 01 
巧 (098)877-1 207 


守山市水保町1166番地の1 
京都市南区上鳥羽中河原3番地 
大阪市城東区関目 2T 目1己-己 
吹田市春日 3T 目 20-6 
大和郡山市筒井町80 日 番地 
和歌山市中島4 日 9-1 
神戸市須磨区弥栄台3 了目1 3-4 
鳥お市安長 吕日已 -1 
米 子 市米原 4T 目 2-33 
お江市平成町182番地14 
出雲市渡橋町416 
浜田市下府町 327-93 
岡山市北区野田3 了目20番8号 
広島市西區南観音 1T 目13 -已 
山口市小郡下郷 220-1 
高松市国分寺町国分359番地3 
徳島市沖お 2T 目3日 
高巧市仲田の 2-1 己 
愛賴県伊予郡爾部町 j '^倉7已-1 
春曰市春曰公園 3T 目 4S 
佐賀巿離島阻大字 J \戸字上深町3044 
長幢市ま町1 日 19-1 
大分市巧原 4T 目 8-3 己 
宮崎市本郷化方字草葉 吕〇日日- 2 
熊本巿健軍本町 12-3 
鹿児島市与次郎 1T 目日-33 
奄美市名顯朝仁町1 1- 吕 
浦添市城間 4T 目 23-1 1 



所在化、電話香号はを更になることびありますので、あらかじめご了承ください。 
最新の r ち地域の修理ご相談窓□」はホームページをごま用ください。 
http://panasonic.co.jp/cs/servlce/area.html 0112 


に相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報を 
ごネ目談対応や修理対応などに利用させていただ去、ご相談内容は録音さ 
せていたださます。また、折り返し電話をさせていただ<とさのために 
発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、 
修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除を、第王者に開 
お•提おいたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた 
ださました窓□にご連絡ください。 


近畿地区 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


賀都阪田良^庫取子江雲田山島□川島知媛岡賀崎分崎本^島縄 
お京大吹奈^兵鳥米松出お岡広山香徳高愛福化長大宮熊齡大沖 
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♦使いかた-お手入れ-修理に関ずるご巧談は_ 

パナソニック総さお客様サボートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


/けソニック LUMIX りレミックス, ごホ目談窓 □ 受付 茲^弓0 時 

電話茹ル函„01 20-878-638 

1 ;.細誦 ※携帯電話- PHS からもご利用になれま 
■上記番号がご利用いただけない場合 06 - 6907-1187 
■ FAX フリーダイヤル^ 0120 - 878-236 
Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 
※上記の巧容は、そ告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


参宅配修理ヴービスのご案内 州 eb サイトからもお申し込みいただけまず) 

パナソニック修理サービスサイト 


http://lumix.ip/repair/ 

インターネットでのご巧頼も可能でず。 

■お申込みいただいた修理巧頼に基づ舌当社指定の宅配業者び修理依頼品をお引取りに 
お伺いし、 f き埋び完了した後に11参理品をご自宅までお届けするヴービスです。 

(このサービスをご利用の場合、別途宅配費用びかか D ます） 

ご梗用の回線 (IP 電話やひかり電話など)によっては、回撒の混雜時に数分で切れる場合びあります。 
本書の r 保罰とアフターサービス」ちご覧ください。 


QuickTime および QuickTime □コは、ライセンスに基づいて 
使用される Apple Inc . の商標または登録商標です。 


Q 

QuickTime 


パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 

〒巳7 1-8 已04大阪府門真市ネ公生町1蚕1已号 
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